Statement of Votes Cast 
SPECIAL STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 



T 

Reg. Voters 

URN OUT 

Cards Cast 

% 

Turnout 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1142 

376 

32.92% 

Precinct 2 

1483 

625 

42.14% 

Precinct 3 

1474 

612 

41.52% 

Precinct 4 

1432 

568 

39.66% 

Precinct 5 

1435 

457 

31.85% 

Precinct 6 

1386 

565 

40.76% 

Precinct 7 

1408 

513 

36.43% 

Precinct 8 

1555 

768 

49.39% 

Precinct 9 

1443 

620 

42.97% 

Precinct 10 

1510 

735 

48.68% 

Precinct 11 

1507 

703 

46.65% 

Precinct 12 

1574 

857 

54.45% 

Precinct 13 

1524 

633 

41.54% 

Precinct 14 

1419 

603 

42.49% 

Precinct 15 

1387 

638 

46.00% 

Precinct 16 

1365 

707 

51.79% 

Precinct 17 

1308 

412 

31.50% 

Precinct 18 

1499 

679 

45.30% 

Precinct 19 

1517 

705 

46.47% 

Precinct 20 

1479 

624 

42.19% 

Precinct 21 

1391 

570 

40.98% 

Total 

30238 

12970 

42.89% 
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Reg. Voters 

Times Counted 

SE 

Total Votes 

NATOR in CONGRESS 

GABRIEL E. GOMEZ 

EDWARD J. MARKEY 

RICHARD A. HEOS 


Jurisdiction Wide 










Precinct 1 

1142 

376 

376 

69 

18.35% 

299 

79.52% 

7 

1.86% 

Precinct 2 

1483 

625 

625 

164 

26.24% 

457 

73.12% 

2 

0.32% 

Precinct 3 

1474 

612 

612 

105 

17.16% 

504 

82.35% 

3 

0.49% 

Precinct 4 

1432 

568 

568 

111 

19.54% 

454 

79.93% 

3 

0.53% 

Precinct 5 

1435 

457 

457 

114 

24.95% 

341 

74.62% 

2 

0.44% 

Precinct 6 

1386 

565 

565 

119 

21.06% 

442 

78.23% 

4 

0.71% 

Precinct 7 

1408 

513 

513 

120 

23.39% 

390 

76.02% 

3 

0.58% 

Precinct 8 

1555 

768 

768 

132 

17.19% 

631 

82.16% 

1 

0.13% 

Precinct 9 

1443 

620 

620 

164 

26.45% 

451 

72.74% 

2 

0.32% 

Precinct 10 

1510 

735 

735 

133 

18.10% 

596 

81.09% 

3 

0.41% 

Precinct 11 

1507 

703 

703 

184 

26.17% 

515 

73.26% 

1 

0.14% 

Precinct 12 

1574 

857 

857 

215 

25.09% 

638 

74.45% 

2 

0.23% 

Precinct 13 

1524 

633 

633 

287 

45.34% 

345 

54.50% 

0 

0.00% 

Precinct 14 

1419 

603 

603 

134 

22.22% 

466 

77.28% 

3 

0.50% 

Precinct 15 

1387 

638 

638 

191 

29.94% 

441 

69.12% 

2 

0.31% 

Precinct 16 

1365 

707 

707 

190 

26.87% 

511 

72.28% 

3 

0.42% 

Precinct 17 

1308 

412 

412 

103 

25.00% 

307 

74.51% 

1 

0.24% 

Precinct 18 

1499 

679 

679 

270 

39.76% 

404 

59.50% 

5 

0.74% 

Precinct 19 

1517 

705 

705 

187 

26.52% 

514 

72.91% 

4 

0.57% 

Precinct 20 

1479 

624 

624 

134 

21.47% 

489 

78.37% 

1 

0.16% 

Precinct 21 

1391 

570 

570 

127 

22.28% 

437 

76.67% 

5 

0.88% 

Total 

30238 

12970 

12970 

3253 

25.08% 

9632 

74.26% 

57 

0.44% 







